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商標について 

EXP 民 ESSBUILDE 民と ESMP 民 0 、 EXP 民 ESSSC0PE 、 DianaScope は日本電気株式会社の登録商標で 
す。 Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およ 

びその他の国における登録商標または商標です。 Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です 。 Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国およびその他の国に 
おける Red Hat, Inc. の商標または登録商標です 。 MIRACLE LINUX の《称およびロゴは、ミラク 
ル . リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。 Asianux は、ミラクル-リナッ 
クス株式会社の日本における登録商標です。 AT は米国 International Business Machines Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe 、 Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems 
Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標または商標です。その他、記載の会社ぶおよび商品 
ぶはを社の商標または登録商標です。 


Windows Server 2008 民 2 は、 Microsoft® Windows Server® 2008 民 2 Standard operating system 、 
Microsoft ⑥ Windows Server ⑥200 8 民 2 Enterprise operating system 、 および Microsoft ⑩ Windows Server ⑥ 
200 8 民 2 Datacenter operating system の略称です 。 Windows Server 200 8 は、 Microsoft ⑧ Windows Server® 
2008 Standard operating system、Microsoft ⑧ Windows Server® 2008 Enterprise operating system 、 
Microsoft ⑥ Windows Server® 2008 Standard 32-Bit operating system、Microsoft ⑥ Windows Server® 2008 
Enterprise 32-Bit operating system 、 および Microsoft ⑩ Windows Server® z008 Datacenter operating system 
の略称です 0 Windows Vista は 、 Windows Vista ⑥ Business、Windows Vista ⑥ Enterprise、Windows Vista ⑥ 
Ultimate の略称です 。 Windows Server 2003 x64 Editions は Microsoft ⑥ Windows Server® 200 3 民 2, 
Standard x64 Edition operating system および Microsoft ⑥ Windows Server® 200 3 民 2， Enterprise x64 
Edition operating system または、 Microsoft ⑧ Windows Server® 2003 Standard x64 Edition operating 
system および Microsoft ⑥ Windows Server® 2003 Enterprise x64 Edition operating system の略称です。 
Windows Server 200 3 は Microsoft ⑥ Windows Server® 200 3 民 2, Standard Edition operating system および 
Microsoft ⑥ Windows Server® 2003 民 2, Enterprise Edition operating system または、 Microsoft ⑥ Windows 
Server® 2003 Standard Edition operating system および Microsoft ⑥ Windows Server® 2003 Enterprise 
Edition operating system の略称です 。 Windows XP x64 Edition は Microsoft ⑧ Windows ⑥ XP 
Professional x64 Edition operating system の略称です 。 Windows XP は Microsoft® Windows ⑩ XP Home 
Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略称です。 
Windows 200 0 は Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Server operating system および Microsoft ⑥ Windows ⑥ 
2000 Advanced Server operating system 、 Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Professional operating system の略 
称です。 

本製品には 、 Sun Microsystems 社から頒布されている J 民 E (Java Runtime Environment ) を含んでいま 
す。使用許諾に同意した上で本製品をご利用願います。著作権、所有権の詳細についてはが下のフ 
ァイルを参照してください。 

/esmpro_sa_ex/doc/jre_LICENSE.txt 

■ ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 弊社の許可なく複製 . 改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど 
お気づきのことがありましたら、お買いホめの販売店にご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響については （ 4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本書について 


本書では、 「 ESMP 民 0/ServerAgent Extension 」 のインストールから、管理対象サーバのセットアップ 
までの手順について説明しています。 

ESMPRO/ServerAgent Extension をご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお使レ、になる 
ようお願い申し上げます。 


■ ご注意 

本書での内容は、対象 0S の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法について十分に 
理解されている方を対象に説明しています。対象 0S に関する操作や不明点については、を 0S の 
オンラインヘルプな どを参照してください。 

本書では、管理対象サーバ全般について、化用的に説明しています。管理対象サーバの製品別の注 
意事項や制限事項は、管理対象サーバに添付されているユーザーズガイドまたは 
「 ESMP 民 O/ServerManagerVer.5 セットアップガイド」を参照してください。 

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されている名称は、すべて架空のものです。実在する 
品ぶ、団体ぶ、個人《とは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、 IP ア 
ドレスなどの設定値についての動作保証を行うものではありません。 

■ 本書中の記号について 

本文中では次の 3 種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 

重要： ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特にを意すべき点を 

ぺ、し'^3 。 

チェック： ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認してお〈必要がある点を示します。 

ヒント： 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


■ ESMPRO/ServerAgent Extension のその他の説巧について 

本書に記載されていない、 ESMPRO/ServerAgent Extension のその他の説明については、が下の文書 
を参照してください。 

• セットアップ後の操作方法 

ESMPRO/ServerAgent Extension のヘルプを参照してください。 


ヒント： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension のヘルプは、が下から参照することができます。 


[Windows の場合 ] 

Windows のスタート メニューから 、「 ESMPRO Server Agent Extension 」 一 
「 ESMPRO ServerAgent Extension Help 」 をクリックする。 

[Linux の場合 ] 

ESMPRO/ServerAgent Extension の設定画面を起動後、画面下部に 「 [F12] ヘルプ」 
と表示されている画面で、 「 F12 」 キーを押下する。 

設定画面の起動方法は、「 3.4.5 ESMP 民 0/Server Agent Extension 設定画面の起動確 
認」を参照してください。 
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第1章 ESMPRO/ServerAgent Extension について 


ESMP 民 O/ServerAgent Extension は、管理対象サーバ上で動作するソフトウエアであり、管理対象サ 
ーバ上の BMC をコンフイグレーションします。また、 ESMPR0/ServerManager(Ver.5 ) から指示され 
たコマンドを実行します。 

1.1 ESMPRO/ServerAgent Extension の機能 

■ BMC コンフイグレーシヨン 

管理対象 サーバ 上の BMC に コンフィグレーション 情報を設定することができます。 

BMC にコンフィグレーション情報を設定した後、 ESMP 民 0/ServerManager(Ver.5 ) から管理対象サ 
ーバの操作が可能になります。 

■ システム情報（バージョン情報） 

BMC Firmware Version 、 センサ装置情報 (SDR) 、 SvstemBIOS のをバージョン情報を表示します。 
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第 2 章動作環境 

2.1 管理対象サーバ 

ESMP 民 0/ServerAgentExtension は管理対象サーノく上にインストールしてください。 

ESMP 民 0/ServerAgent Extension を動作させることができる環境は兴下のとおりです。 

■ ハードウェア 

ESMP 民 0/ServerManager(Ver.5) の管理対象サーバで、かつ、が下の条件を満たしていることが 
必要です。 

• 管理対象サーバ 

- IPMI ver.1.5 または ver.2.0 に準拠した BMC を搭載している Express5800 シリーズ 
および iStorage シリーズ。 

• IPMI ver.2.0 に準拠した EXP 民 ESSSCOPE エンジンまたは EXP 民 ESSSCOPE エンジン 2 を搭 
載している Express 5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。 

.IPMI ver.1.5 または ver.2.0 に準拠した リモートマネージメントカード [N8115-01CP01] を搭 
載している Express 5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。 

• IPMI ver.2.0 に準拠したア ド バンス ドリモートマネージ メン トカード [N8115-02CP01] を搭 
載している Express 5800 シリーズおよび iStorage シリーズ。 


ヒント： 

• EXPRESSSCOPE エンジンおよび EXPRESSSCOPE エンジン 2 を総称して、 
EXPRESSSCOPE エンジンシリーズと呼びます。 


チェック： 

• 省電カサーノく (Express 5800 /E120a) は、 ESMP 民 0/ServerAgent Extension Ver.1.05 が降で 

のサポートとなります。 

• ス ケーラ ブル HA サーノ く (Express 5800 /A1080a) は、 ESMP 民 0/ServerAgent Extension 

Ver.1.06 が降でのサポートとなります。 


• メモリ 
512MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

100MB が上 
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■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server (SP4) [*3] 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Eaiiion 
Microsoft Windows Server 2003 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x64 Edition 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard/Enterprise x64 Edition 
Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise Edition 
Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter x64 Edition [*1] 
Microsoft Windows Server 200 8 民 2 Standard/Enterprise/Datacenter [*1] 


Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 [*3] 

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 [*3] 

Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 (x86) [*3] 

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 (x86, x64) [*3] 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86, x64) 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86, x64) 

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5 (x86) 

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5 (x64) [*2][*4] 

Red Hat Enterprise Linux Server 5 (x86) 

Red Hat Enterprise Linux Server 5 (x64) [*2][*4] 

Miracle Linux Standard Edition 2.1 [*3] 

Miracle Linux 3.0 - Asianux Inside [*3] 

Miracle Linux 4.0 - Asianux Inside (x86, x64) 

Asianux Server 3 ニニ MIRACLE LINUX V5 (x86, x64) [*2] [*4] 

[*1] Datacenter はスケーラブル HA サーバのみサポート 
[*2] x64 は OpenIPMI ドライバのみサポート 
[*3] ESMPRO/ServerAgent Extension Ver.1.06 までサポート 
[*4] ESMP 民 0/ServerAgent Extension Ver. 1.07 よりサポート 


重要： 

• が下の環境の場合、 ESMPRO/ServerAgent Extension のインスト ' ールをサポ^ー トして 
いません。 

• Windows Server 2008 が降で Server Core インストールオプションを選択した場合 

• Hyper-V など仮想マシンのゲスト OS へのインストール 
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• その他 

ESMP 民 0/ServerManager(Ver.5 ) と ESMP 民 0/ServerAgent Extension が通信を行って実現する 
リモート管理機能を利用するためには、が下のソフトウエアが必要です。 

• JRE 5.0 (32 ビット版 1.5.0-13 兴上） 

(JRE 5.0 は ESMP 民 0/Server Agent Extension に添付されています。） 


重要： 

• 「 DianaScope Agent 」 がインストールされている環境に ESMP 民 0/ServerAgent 

Extension をインストールすると、アップデートインストールとなり、置き換わりま 
す。また 「 ESMP 民 0/ServerAgent ExtensionJ がインストールされている環境には、 
「 DianaScope Agent 」 はインストールしないでください。 


チェック： 

• BMC コンフイ グレー シヨンを行うツール 「MWA Agent 」 がインストールされてい 
る場合は、 ESMPRO/ServerAgent Extension をインストールできません 。 「MWA 
Agent 」 をアンインストールしてください。 


2,1-1 サーバマネージメントドライバ 

OS が Linux の場合、 ESMPRO/ServerAgent Extension を利用するためには、サーノくマネージメントド 
ライバ、もしくは OpenIPMI ドライバがインストールされている必要があります。 


重要： 

• 邸 enIPMI ドライバがインストールされている場合は、サーバマネージメントドラ 
イノくのインスト ^ ールは不要です。 

• サーバマネージメントドライバと邸 enIPMI ドライバを同時に使用することはでき 
ません。 

• サーバマネージメントドライバの対象機種は、が下のサイトで確認することができ 
ます。 

http : //www. express.nec .co.i p/linux/dload/esmpro/index.html 

また、対象機種の場合は、 EXPRESSBUILDE 民にドライバが格納されています。 


チェック： 

• OpenIPMI ドライバが、 Linux 上にインストールされているかどうかは、が下のコマ 
ンドで確認できます。 

rpm -qa I grep -iOpenIPMI 


• 邸 enIPMI ドライバが停止している場合は、 邸 enIPMI ドライバを開始状態にする必 
要があります。 OpenIPMI ドライバの状態は、が下のコマンドで確認できます。 

/etc/imt.d/ipmi status 


コマンドの実行後、画面に 「 notloaded 」 と表示されている場合は、兴下のコマンド 
で邸 enIPMI ドライバを開始状態にしてください。 

/etc/imt.d/ipmi start 

また、が下のコマンドを実行し、 OS を再起動することで、 OS の起動時に邸 enIPMI 
ドライバを自動的に開始状態にすることができます。 

chkconfig ipmi on 
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2.1-1-1サーバマネージメントドライバのインストール 

EXPRESSBUILDER Ver.5 が上をご利用の場合は、下記の手順でサーバマネージメントドライバを 
Linux 上にインストールすることができます。サ ^ ーノくマネ^ージメントドライノくをインストールする 
場合は、必ず root 権限のあるユーザで実行してください。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDE 民にサーバマネージメントドライバが格納されているデイレクト 
リがない場合、または、 EXPRESSBUILDE 民に格納されているサーバマネージメン 
トドライバが使用中のカーネルバージョンに対応していない場合は、^^^下のサイト 
から、使用中の管理対象サ ' ー ノくと力 ーネルノく ' ージョンに対応したサ ' ーノくマネ'ージメ 
ントドライバをダウンロー ドしてください。 

http : //w W W. express.nec .co.i p/linux/dload/esmpro/index.html 

• 管理対象サーバが ft サーバの場合、サーバマネージメントドライバは初期インス 
トールされています。 


(1) 管理対象サーバに添付されている EXPRESSBUILDE 民を DVD ドライブに挿入し、マウントし 
てください。 

(2) サーバマネージメントドライバが格納されているディレクトリへ移動してください。サーバマ 
ネージメントドライバは、「 EXPRESSBUILDER のリビジョンを示すデイレクトリ」 
/Inx/pp/svmdrv/ に格納されています。 

口）インストールスクリプトを実行してください。 


sh ./rasinst. sh 


(4) EXPRESSBUILDE 民を DVD ドライブから取り出して、管理対象サーバを再起動してください。 
サーバマネージメントドライバは、 0S 起動時にロー ドされます。 
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2.1-1-2 サーバマネージメントドライバのアンインストール 

root 権限のあるユーザで実行してください。 

(1) サーバマネージメントドライバがインストールされているかどうか、が下の巧 m コマンドで確 
認してください。 


rpm -q Iibnechwid 

rpm -q iibnechwmtr 

rpm -q Iibnecipmi 

rpm -q Iibnecsmbios 

rpm -qa | grep necipmi15 

rpm -qa | grep necrasconf 


(2)(1) で確認した、インストールされているすべての rpm を削除してください。兴下は libnechwid 
を削除する場合の例です。 


rpm -e iibnechwid 


ヒント： 

• 管理対象サーバによって、インストールされていない巧 m もあります。 

• necipmil5 と依存関係を持つ rpm がある場合は、合わせて削除して下さい。 
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2.2 管理巧まサーバおよびネットワーク機器のを意事項 

管理対象サーバおよびネットワーク機器について、特に注意していただきたい点を説明します。 

2.2.1 BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合 

- BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバ上の 0S で、標準 LAN ポートを Teaming 設定 
( 複数のネットワークアダプタで冗長化 / 多重化を行う事)する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは、 BMC、System BIOS は Teaming に対応 
していません。 AFT( Adapter Fault Tolerance)^ ALB (Adaptive Load Balancing ) をが下のように設定す 
ることで、 Failover が発生しない間のみ、動作可能です。 

—ALB(Adaptive Load Balancing ) と同時に RLB(Receive Load Balancing) が設定される場合、民 LB を 
無劾に設定してください。 (RLB を無劾に設定できない場合は ESMPR0/ServerManager(Ver.5 ) を 
使用できません。） 

-BMC コンフィグレーション情報で LAN1 に設定した IP アドレスおよび MAC アドレスを 
Teaming アドレス (Preferred Primary) に設定してください。 

-LAN2 のコンフィグレーションが可能な管理対象サーバであっても、管理対象サーバ上の BMC 
のコンフィグレーションで、 LAN2 の設定を行わないでください。 

— 管理対象サーノくの 0S が Linux で、 bonding ドライノくを利用して Teaming 設定を行う場合は、 
/etc/modprobe.conf または / etc/modules.conf フアイルの該当行に、が下のように mode と primary 

を設定 してください。 _ 

options Dondname mode=1 primary=ethO miimon=100 
— 管理対象サーノくの OS が Windows で、 ESMP 民 0/Server Agent Extension をインストールする場合は、 
兴下の記載を参照してください。 

「付録 LAN ポートの Teaming 設定時に ESMPRO/ServerAgent Extension を利用する場合の設定 
手順 」-1 

また、民 LB ( 民 eceive Load Balancing) 設定や FEC(Fast Ether Channel) 設定を使用する場合は、 
ESMP 民 0/ServerManager(Ver.5) を使用できません。 


2.2.2 BMC が専用 LAN ポートを使用する装置の場合 

- BMC が専用 LAN ポート（管理用 LAN ポート）を利用する管理対象サーバ上の 0S で、 
ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する LAN ポートを Teaming 設定(複数のネットワークアダ 
プタで冗長化 / 多重化を行う事 ) する場合は、が下の記載を参照してください。 

「付録 LAN ポートの Teaming 設定時に ESMPRO/ServerAgent Extension を利用する場合の設定 
手順 」-2 

2.2.3 ゲートウェイ、通報先/管理 PC のハードウXアを変更する場合 

• 管理 PC と管理対象サーバの間でゲートウェイを介す環境で、 BMC コンフィグレーション設定後 
にゲートウェイを交換した場合、新しいゲートウェイの MAC アドレスを BMC に設定するため 
に、 BMC コンフィグレーションを再設定してください。 

また、ゲートウュイを介さない環境では、通報先 / 管理 PC のハードウェアを変更した場合、新 
しい通報先 / 管理 PC の MAC アドレスを BMC に設定するために、 BMC コンフィグレーション 
を再設定してください。 
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第 3 章 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストール 

3.1 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストール (Windows) 

管理対象サーバ上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

ESMP 民 0/ServerAgentExtension の BMC コンフィグレーシヨン機能だけを使用する場合は 、 JRE 
をインスト ' ールする必要はありません。 

(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のインストール 

ESMPRO/ServerAgent Extension は、 BMC コンフイグレーシヨン 機能と 、 ESMP 民 0/ServerManager 
(Ver.5) と通信してリモート管理を実現する ESMPRO/ServerAgent Extension サービスの 2 つの機 
能から構成されており、インストールする機能を選択することができます。 

(3) ESMPRO/ServerAgent Extension が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート ( 管理用 LAN ポート）を使用する場合に、この設 
定を行ってください。 


3-1-1 インストールを始める前に 

ESMPRO/ServerAgent Extension のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

•2.1 「管理対象サーノく」に記載された管理対象サーノくと ESMP 民 0/Server Agent Extension の動作環境 
を満たしていること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

3-1.2 インストールメニューの起動 

■ ダウンロードしたモジュールを使ってインストールする場合 

ESMPRO/ServerAgent Extension インストーラのが下のファイルを Web ブラウザで開いてください。 
インスト ' ールメニュ ' 一が表示されます。 

¥esm_sa_ex¥menu.htmi 


チェック： 

• インストールメニューは 、 Microsoft Internet Explorer で開いてください。 


■ EXPRESSBUILDER またはユーテイリテイ CD を使ってインストールする場合 

が下の手順でインストールメニューを起動してください。 

(1)Windows が起動している管理対象サーバ上で、 EXPRESSBUILDER またはユーテイリテイ CD 
を DVD ドライブにセットしてください。 

自動的にメニューが表示されます。ユーティリティ CD の場合は 0S を選択してください。 


(2) 「ソフトウェアのセットアップ」一 「 ESMP 民 0 」 一「 ESMP 民 0/ServerAgent Extension 」 の順にク 
リックしてください。 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストールメニューが表示されます。 
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3-1.3 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから rjava Runtime Environment (JRE)J のインストーラをクリックしてく 
ださい。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタン 
をクリックしてください。 

JRE のインストーラが起動します。 

(2) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 


3-1.4 ESMPRO/ServerAgent Extension のインス I —ル 

ESMP 民 O/ServerAgentExtension をインスト ^ ーノレします。 

下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• ESMPRO/ServerAgent Extension サービスをインストールする場合は、 2.1 章で指定されたノくージ 
ョンの JRE がインストールされていること。 

(1) インストールメ ニュ ' 一から 「 ESMPRO/ServerAgent Extension J をクリックしてください。「ファ 
イルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックして 
ください。 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストーラが起動します。 


(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックして 
ください。 
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口）インストール先のディレクトリ《を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



(4) インストールしたい機能を選択してください。 

BMC コンフィグレーシヨン機能は必ず選択してください。 
選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 


ESMPR0/ServerAgent Extension 1 .06 


巧をのちお 

セット7のでインスト-ルする欄能き遇巧してください。 


インスト-ルする喘おき遇おしてください。インスト-ルしなし1峨おは、遇おき賠蹄してください。 



'目脈"讲;^じ;^'拥别藥能" 


.囚 ESM PRO/Server Agent Extension Service 


i が月 —— 

BMC の設ミを巧うことができま 
す。 



也要な訂スウ容を 2.88 MB のドライブ) 

ちきテ■■■■ィスク容量 14日 6.1 2 MB CC ドライブ) 

Instal に hield - 


<戻る ©)」I か.....(曲'> キ村セル」 


ヒント： 

• BMC コンフィグレーション機能の選択を解除すると次に進むことができません。 
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(5) ^^^下のダィアログボックスは、次の条件を満たしているときに表示されます。 

• BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバである。 

• ESMP 民 0 /Server Agent Extension サービスをインストールすることを選択した。 

BMC IP アドレス同期設定を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



ヒント： 

• この項目はインストールした後で変更することもできます。 


(6) 設定した内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。 



インストールが完了すると、 ESMP 民 0 /ServerAgent Extension サービスをインストールした場合 
はサービスが開始し、使用できるようになります。 
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3.1.5 ESMPRO/ServerAgent Extension 設定画面の起動確認 

インストール完了後、が下の方法で ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスを 
起動できます。 

• Windows のスタートメ ニューから、 「ESMP 民 0 ServerAgent Extension 」一 「ESMP 民 0 Server Agent 
Extension 」 をクリックする。 

この ダイアログボッ クスから ESMPRO/ServerAgent Extension の 設定や BMC コンフイ グレー シヨン 
などを実行できます。 （ BMC の種類により、ダイアログボックスから実行できる機能が一部異なり 
ます。） 

(1) ^^>1下は BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合の画面例です。 



ヒント： 

• 兴下の機能は、 ESMPRO/ServerAgent Extension サービスが利用できない場合は操作 

できません。 

•「 AgentIP アドレスの選択」 

.「BMC IP アドレス同期設定」 
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(2) 兴下は管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合の画面例です。 



ヒント： 

• 「ファイル読み取り」、「ファイル書き込み」、「通報テスト」、 「 SD 民 Version 」 の機能 
は操作できません。 

• 「 Agent IP アドレスの選択」の機能は、 ESMP 民 0 /ServerAgent Extension サービスが 
禾リ用できない場合は操作できません。 
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3-1.6 ESMPRO/ServerAgent Extension が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する場合に、この設定を 
行ってください。 

( 1 ) Windows のスタート メニューから、 「 ESMPRO ServerAgent Extension 」一 「 ESMP 民0 Server Agent 
ExtensionJ をクリックしてください。 

(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボ 

タンをクリックしてください。 

口） 0 S の IP アドレスを選択してください。 



チェック： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension の使用を開始した後に、使用する LAN ポートを変 
更したい場合や、管理対象サーバに新たに LAN ボードを挿入した場合は、再度こ 
の設定を行つてください。設定変更後は ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) からの接続 
チェックを再実行してください。 


ヒント： 

• BMC の IP アドレスの設定は、コンフイグレーシヨン情報設定から行ってください。 
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3.2 ESMPRO/ServerAgent Extension のアンインス I— ル 
(Windows) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1) ESMPRO/ServerAgent Extension のアンインストール 

Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から ESMPRO/ServerAgent Extension 
を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従ってアンインストールし 
てください。 


チェック： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension のダイアログボックスが起動していないことを確認 
後、アンインストールしてください。 


(2) J 民 E のアンインストール 

Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールしてくだ 

さい 。 JRE 5.0 Update 18をアンインストールする場合は、「に SE 民 imtime Environment 5.0 Update 18」 

を選択してください。 


3.3 JRE の アツプデート （ Windows) 

既に ESMPRO/ServerAgent Extension がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアツプデ 
ートしてください。 

(1) 新しいバージョンの JRE をインストールしてください。 


重要： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension のアップデートインストールが終了するまでは、旧 
バージョンの JRE をアンインストールしないでください。 


(2) ESMPRO/ServerAgent Extension をアップデートインストールしてください。 
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3.4 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストール (Linux) 

管理対象サーバ上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

ESMP 民 0/ ServerAgentExtension の BMC コンフイグレーシヨン機能だけを使用する場合は 、 JRE 
をインスト ' ールする必要はありません。 


(2 ) インストーラのコピーと展開 

インストールの 前に、 インストーラを 管理対象 サーバのハードディスクにコピーし、 展開しま 
す。 


(3) ESMPRO/ServerAgent Extension のインストール 

ESMPRO/ServerAgent Extension をインストールします。 


(4) ESMPRO/ServerAgent Extension が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する場合に、この設 
定を行ってください。 


3.4.1 インストールを始める前に 

^^^下のことを確認してください。 

•2.1 「管理対象サーノく」に記載された管理対象サーノくと ESMP 民 0 /Server Agent Extension の動作環境 
を満たしていること。 

• root ユーザでロ グインすること。 


チェック： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension インストーラの格納場所は下記の通りです。 
ダウンロ^ー ドしたモジュ^ールを使ってインスト^ールする場合： / esm _ sa_ex 
EXPRESSBUILDER の場合： 

「 EXP 民 ESSBUILDE 民のリビジョンを示すデイレクトリ」 / lnx / pp / esmpro _ sa_ex 
(例： 00 l / lnx / pp / esmpro _ sa _ ex ) 

ユーティリティ CD の場合： / lnx / pp / esmpro _ sa_ex 


3.4.2 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

JRE のインストーラ ( Linux ) は ESMP 民 0 /Server Agent Extension インストーラのが下のデイレクトリに 
格納されています。 

/ esmpro _ sa _ ex / jre_x 

この説明の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールして 
ください。 

(1) JRE インストーラを任意のデイレクトリにコピーしてください。 

が下は EXP 民 ESSBUILDE 民から / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 （ OS の種類によって 
マウント先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp /mnt/cdrom/esmpro_sa_ex/jre_x/jre-l_5_0_18 - 1inux-i586-rpm. bin /usr/local/bin 
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(2) J 民 E インストーラをコピーしたデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) J 民 E をインストールしてください。 J 民 E は/ usr / java 下のバージョン毎のディレクトリにインス 
トールされます。 


. / 」 re-1 _5_0_1 8-1inux-i586-rpm. bin 


3-4.3 インストーラのコピーと展開 

ESMP 民 O/ServerAgent Extension インストーラ (/ esmpro _ sa _ ex / agt _ x ディレクトリに格納されているフ 
アイノレ)を、管理対象サーバの任意のディレクトリにコピーしてください。兴下は / usr / local / bin にコ 
ピーする場合の例です。 

(1)/ usr / local / bin 下に/ ESMP 民 0/ ServerAgentExtension デイレクトリを作成します。 


mkdir -p /usr/1 oca I/bin/ESMPRO/ServerAgentExtension 


(2) ESMP 民 0 /ServerAgent Extension インストーラを / usr / local / bin/ESMP 民 0 /ServerAgentExtension にコ 

ピーしてください。 

が下は EXPRESSBUILDE 民からコピーする場合の例です。 （ OS の種類によってマウント先が異 
なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp -r /mnt/cdrom/esmpro_sa_ex/ag し X/ /usr/1 oca I /b i n/ESMPRO/ServerAgentExtens i on 


口）インストーラをコピーしたデイレクトリに移動してください。 


cd /usr/local/bin/ESMPRO/ServerAgentExtension/ 


(4) インストーラを展開してください。 


tar xzvf EsmproSaEx-N. NN-x. tgz 

ファイルぶの 「 N . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 
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3.4.4 ESMPRO/ServerAgent Extension のインス I —ル 

(1) インストーラを展開したデイレクトリに移動してください。 


cd /usr/local/bin/ESMPRO/ServerAgentExtension/EsmproSaEx-N. NN-x 

ディレクトリぶの 「 N . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

(2) インストール用シェルを実行してください。 


_■ /EsmproSaE 父 - N. NN- 父 ■sh _ 

ファイルぶの 「 N . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

口） ESMPRO/ServerAgent Extension BMC コンフィグレーション機能のインストール確認が表示さ 
れます。必ず ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

BMC コンフィグレーション機能は / opt / nec / esmpro _ sa _ ex_sysman 下にインストールされ ます。 

(4) ESMPRO/ServerAgent Extension サービスのインストール確認が表示されます。 
ESMP 民 0/ ServerManager ( Ver .5) と通信してリモート管理を実現するための ESMPRO/ServerAgent 
Extension サービスをインストールする場合は、 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してくださ 
い。 

ESMPRO/ServerAgent Extension サービスは/ opt / nec / esmpro _ sa _ ex_agent 下にインストールされ 
ます。 

「 no 」 を入力した場合、インストールはここで終了します。 

(5) 管理対象サーバ上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合は 、 BMC IP アドレス同期 
機能の有劾/無劾の確認が表示されます。有劾にする場合は ryes 」、 無効にする場合は 「 no 」 
を入力し、 Enter キーを押下してください。 

BMC IP アドレス同期を有劾にすると、 ESMPRO/ServerAgent Extension サービスは、 OS 上に設 
定されている IP アドレスを BMC 上に設定します。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で変更することもできます。 


インストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「 ESMP 民 0/ ServerAgentExtension のインストールが完了しました。」 

インストールを完了すると、 ESMPRO/ServerAgent Extension のサービスを開始します。 
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3.4.5 ESMPRO/ServerAgent Extension 設定画面の起動確認 

インストール完了後、が下の方法で ESMPRO / ServerAgentExtension の設定画面を起動できます。 

日本語を表示できるターミナルの場合： 

kon 

/ opt/nec/esmpro_sa_ex_sysman/agentconf -j a 


日本語を表示できないターミナルの場合： 

/opt/nec/esmpro_sa_ex_sysman/agentconf 


この設定画面から ESMPRO/ServerAgent Extension の設定や BMC コンフイグレーシヨンなどを実行 
できます。 


3.4.6 ESMPRO/ServerAgent Extension が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する場合に、この設定を 
行ってくをき心^? 

ヒント： 

• BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は、 

ESMPRO/ServerAgent Extension は BMC と同じ LAN ポートを使用するため、 
ESMPRO/ServerAgent Extension が使用する LAN ポートを個別に設定する必要はあ 

りません。 


(1) ESMPRO/ServerAgent Extension の設定画面を起動してください。 

(2) 「Agent IP アドレスの選択」を選択してください。 

(3) 0 S の IP アドレスを選択してください。 
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3.5 ESMPRO/ServerAgent Extension のアンインストール (Linux) 

アンインストールは、 root ユーザでなければ実行できません 。 root ユーザでない場合は 、 root ユー 
ザでログインしてから作業を行ってください。 


アンインストールは、が下の順序で行ってください。 


(1) ESMPRO/ServerAgent Extension のアンインストール 


(2) JRE のアンインストール 

3-5-1 ESMPRO/ServerAgent Extension のアンインストール 

(1) インストーラをコピーしたデイレクトリに移動します。 

_cd _/usr/loca I/bIn/ESMPRO/ServerAgentExtension/EsmproSaEx-N. NN-x 

ディレクトリぶの 「 N . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

(2) アンインストール用のシェルを実行します。 


./EsmproSaEx-N. NN-x.sh 

ファイル名の 「 N . NN 」 で示した部分はバージョン毎に異なります。 

口） ESMPRO/ServerAgent Extension の BMC コンフイグレーシヨン機能のアンインストール確認が 
表示されます。 「 delete 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 BMC コンフィグレーショ 
ン機能のアンインストールを実行した場合は、 ESMPRO/ServerAgent Extension サービスは自動 
的にアンインストールされます。 

アンインストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「 ESMPRO/ServerAgent Extension サービスのアンインストールが完了しました。」 


3.5.2 JRE のアンインストール 

JRE をアンインストールします。 

インストールされている JRE は、が下のコマンドで確認できます。 

rpm -qa | grep jre 


が下は 、 JRE 5.0 UpdatelS をアンインストールする場合の例です。 

rpm -e jre-1.5. 0_18-fcs 
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3.6 JRE の アツプデー ト (Linux) 

既に ESMP 民 O/ServerAgentExtension がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアツプデ 
' ートしてください。 

ESMP 民 0/ServerAgentExtension を利用中に、 JRE を JRE5.0UpdatelS にアツプデートする場合の例を 

示します。 

(1)ESMP 民 0/ServerAgent Extension を停止します。 



(2) JRE をアップデートします。 



(3) ESMP 民 0/ServerAgent Extension を開始します。 
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第4章 BMC コンフィグレーション情報項目 


4.1 BMC コンフィグレーシヨン項目 

が下に、 BMC の全ての コンフィグレーション 項目を示します。より詳細な設定を行う場合に参照 
してくたさい。 

入力必須の項目が外は、既定値のまま使用できます。 


Windows 版の ESMP 民 0 /Server Agent Extension の画面に従って説巧します。 


ヒント： 

• 管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合は、 （7) 認証キー設定の画面が表示 

されます。 


(1) 共通 



項目名 

意味 

既定値 

管理情報 

管理対象サーバ側の管理情報の設定です。 


i モデル名 

管理対象サーバのモデル名を表示します。（管理対象サーバの 
FRU 情報に格納されている情報を表示します。正式な製品名とは 
異なる場合があります。） 


:コメント1,2 

コメントを設定します。 

(リモートでの参照はできません。英数字のみ入力可能です。 

空白文字は入力できません。） 

空白 

BMC 共通 

BMC 共通の設定です。 


I コンピュータ名 

ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) 上で管理対象サーバを管理する 
任意の名前（サーバ名）を入力します。各管理対象サーバに異な 
る名前をつけてください。 

host 1 

;認証キー 

ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) と BMC との接続用認証キーを 

guest 


設定します。 
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コミュニティ名 

BMC が送信する通報 ( SNMP トラップ)のコミュニティ名を設定 
します。 *1 

public 

通報つ 

通報の有効/無効を選択します。 

有効を設定すると、通報手順、通報レベルおよび各通報先の有効 
/無効に従って通報されます。無効を設定すると、すべての通報 
先に対して通報されません。 

有効 

通報手順つ 

「全通報先」と「1つの通報先」の、いずれかを選択します。 
「全通報先」が設定された場合は、通報設定が有効な全メディア 
へ、 LAN 経由、モデム経由、ページャの順で通報します。「1 
つの通報先」が設定された場合、1箇所の通報先メディアへの通 
報が成功すると、優先順位の低いメディアへは通報しません。 
優先順位は LAN 経由がもっとも高く、次いで、モデム経由、ぺ 
ージャの順になります。 

1つの 

通報先 

通報応答確認 

通報応答確認の有効/無効を選択します。 

有効を設定すると、通報送信後、通報先からの応答を確認します。 

省電カサーバの 
場合：無効 
その他のサーバ 
の場合：有効 

通報レベル*4 

管理対象サーバ上で発生したイベントの重要度に応じて通報す 
るか否かのレベルを設定します。 

レベル4 

リモート制御 
( LAN 1) 

LAN 1 経由でのリモート管理の有効/無効を選択します。無効に 
設定した場合は ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) から LAN 1 経由 
接続できません。管理対象サーバからの LAN 1 経由通報も送信さ 
れません。 

有効 

リモート制御 
( LAN 2) 

LAN 2 経由でのリモート管理の有効/無効を選択します。無効に 
設定した場合は ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) から LAN 2 経由 
接続できません。管理対象サーバからの LAN 2 経由通報も送信さ 
れません。 

管理対象サーバが ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) との LAN 2 経 
由の通信をサポートしている場合のみ表示されます。 

有効 

リモート制御 
( WAN / ダイレク 

トト） 

モデム接続/ダイレクト接続でのリモート管理の有効/無効を選 
択します。無効に設定した場合は ESMPRO/ServerManager 
( Ver .5) からモデム接続/ダイレクト接続できません。 

有効 

リダイレクシヨ 
ン 

( LAN ) 

BIOS による LAN 経由のリモートコンソールの有効/無効を選択 
します。無効を選択した場合は、 LAN 経由のリモートコンソール 
機能は使用できません。 

有効 

リダイレクシヨ 
ン 

( WAN / ダイレク 
卜） 

BIOS によるモデム経由/ダイレクト経由のリモートコンソールの 
有効/無効を選択します。無効を選択した場合は、モデム接続/ 
ダイレクト接続でのリモートコンソール機能は使用できません。 

有効 


*1: コミュニティ 《を変更する場合、 LAN 接続経由通報の通報先の PC で、その コミュニティ ぶを 
受け付けられるように設定してください。英数字のみ入力可能です。 

*2: BMC の通報動作については 4.2「 BMC 通報について」を参照してください。 

*3: 省電カサーバでは、「1つの通報先」を選択した場合も、「全通報先」を選択した場合と同様の動 


作となります。 

*4: 通報レベルはが下のとおり。 


通報レベル 

通報対象イベント重要度 

1 

回復不能 

2 

回復不能、異常 

3 

回復不能、異常、警告 

4 

回復不能、異常、警告、回復 

5 

回復不能、異常、警告、回復、情報 

6 

回復不能、異常、警告、回復、情報、監視 
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重要： 

• 管理対象サーバのシリアルポート2を UPS などの機器接続に使用する場合は、« 

下の3つを無効にしてください。管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合は、こ 
のとき LAN 経由のリモートコンソール接続は使用できなくなります。 

•「リモート制御 ( WAN / ダイレクト)」 

-「リダイレクシヨン ( LAN )」 

•「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 ESMP 民 0 /ServerManager Ver .5 セツ 
トアップガイド」で確認してください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイ レ クシヨ ン ( LAN )」 項目を有劾 

にすると、 コンフィグレー シヨ ン 情報を登録する際に、 LAN 経由のリ モートコンソ 
ールのために必要な兴下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト)」項目：有劾 
•「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目： RTS/CTS 


(2) 通報順位 

管理対象サーバの BMC が標準の LAN 2 ポート経由の通信をサポートしている場合に、 
ESMPRO/ServerAgent Extension の「共通」タブページで「通報順位」ボタンをクリックすると表示 
されます。 



項目名 

意味 

既定値 


LAN 1/ LAN 2 優先順位 

LAN 1 経由の通報を優先するか、 LAN 2 経由の通報を優先す 
るかを選択します。 

LAN 1 

LAN / 通報先優先順位 

同じ LAN 経由の通報を優先するか、通報先を優先するかを 
選択します。 「 LAN 優先」を選択した場合、同じ LAN 経由 
の全通報先への通報を行つてから、もう一方の LAN 経由の 
通報を行います。「通報先優先」を選択した場合、 LAN 1、 
LAN 2 を交互に経由して優先順位の高い通報先から順に通 
報します。 

LAN 優先 
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(3) LAN1 、 LAN2 

「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバが ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) との LAN 2 経由の通信をサ 
ポ'ートされている場合に表示されます0 



重要： 

• LAN 経由の通信を使用しない場合は、 「 LAN 1」「 LAN 2」 タブの各項目を既定値か 
ら変更しないでください。 
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項目名 

意味 

既定値 

サーバ 

管理対象サーバ側で使用するネットワーク設定で 
す。 



IP アドレスを自動的に取 
得する ( DHCP ) 

管理対象サーバの BMC が DHCP サーバから IP アド 
レスを自動的に取得する機能の有効/無効を指定し 
て〈ださい。有効を指定すると、登録後に 「 IP アド 
レス」、「サブネットマスク」、「デフオルトゲートウ 
ェイ」の項目に BMC 力《 DHCP サーバから取得した 
値が設定されます。 

BMC でこの機能がサポートされている場合に設定 
できます。 

ブレードサーバの 
場合：有効 
その他のサーバの 
場合：無効 


IP アドレス 

管理対象サーバの BMC の IP アドレスを設定します。 

0.0 .0.0 または空白 


サブネットマスク 

管理対象サーバのサブネットマスクを設定します。 

255.255 .255.0 


デフナルトゲートウエイ 

管理対象サーバのデフオルトゲートウェイの IP アド 
レスを設定します。 

この項目を設定した場合は、ゲートウェイをネット 
ワークに接続した状態でコンフィグレーション情報 
を登録して〈ださい。 

空白 

n 次通報先/管理用 PC ( n ) 

この管理対象サーバを管理する 
ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) サーバ、および、管 
理対象サーバ側から LAN 経由通報する場合の通報先 
の設定です。 



，通報（チ王ックボックス） 

各通報先への通報の有効/無効を設定します。 

無効 


IP アドレス 

ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) サーバまたは通報 
先の IP アドレスを設定します。 

この管理対象サーバを管理する 
ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) サーバの IP アドレ 
スを1次通報先/管理用 PC (1) に設定して〈ださ 
い。 

0.0 .0.0 



この項目に同ーネットワーク上にある IP アドレスを 
設定した場合は、通報先/管理用 PC をネットワーク 
に接続した状態でコンフィグレーション情報を登録 
してください。 


通報リトライ 

通報リトライの誌定です。 



通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します 

3回 


通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

6秒 


チェック： 

• 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 機能は BMC が専用 LAN ポート(管理用 
LAN ポート）を使用する管理対象サーバでサポートされています。 

• アドバンスドリモートマネージメントカードまたはれリモートマネージメントカ 
ードを搭載している管理対象サーバは、 IP アドレス自動取得設定を行っても 、 DHCP 
サーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。その場合は、 
管理対象サーバを AC - OFF 後、 AC - ON を行ってください。 
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(4) WAN / ダイレクト 



項目名 

意味 

既定値 

シリアルポート 

管理対象サーバ側で使用するシリアルポートの 
設定です。 



使用モード*1 

モデム接続時は 「 WAN (モデム)」を、ダイレクト 
接続時は「ダイレクト」を選択してください。 

ダイレクト 


ボーレート *1 

ボーレートを選択します。 

19.2 Kbps 


フロー制御 *1 

フロー制御方法を選択します。 

必ず" RTS / CTS " を選択してください。 

なし 

モデム 

管理対象サーバ側で使用するモデムの設定です。 



ダイヤルモード 

使用する回線に応じて「パルス」または「トーン」 
を選択してください。 

パルス 


初期化コマンド 

モデムを使用する場合の初期化コマンドを設定 
します。 

通常は初期値のまま指定してください。 

ATE 1 Q 0 V 1 X 4& D 2& 

C 1 S 0=0 


ハングアップコマンド 

回線を切断する場合のコマンドを設定します。 

ATH 


エスケープコード 

通信モードを「オンラインモード」から「オフラ 
インモード」に変更する場合のコマンドを設定し 
ます。 

+ 


*1 BIOS の設定と連動する項目です。 
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(5) WAN (通報設定） 

ESMPRO/ServerAgent Extension の 「 WAN / ダイレクト」タブページで「通報設定」ボタンをクリッ 
クすると表示されます。 



項目名 

意味 

既定値 

PPP サーバ n 次通報先 

管理対象サーバの BMC から PPP 接続する通報先を設 
定します。 


1通報（チェックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 

!電話番号 

PPP 接続先の電話番号を設定します。 

空白 

i ユーザ ID 

PPP 接続する際の ユーザ ID を設定します。 

guest 

:パスワード 

PPP 接続する際のパスワードを設定します。 

guest 

1ドメイン 

PPP 接続する際のドメイン名を設定します。 PPP サ 
ーバ側の設定で必要な場合のみ設定してください。 

空白 

通報先 IP アドレス n 次通報先 

モデム経由通報時の、 PPP 接続後に通報する通報先管 
理 PC の IP アドレスを設定します。 

LAN 情報の設定画面の 1 〜 3 次通報先/管理用 PC(1 〜 
3)IP アドレスを指定してください。 

0.0 .0.0 

ダイヤルリトライ 

モデム経由通報時のダイヤルリトライ設定 


i ダイヤルリトライ回数 

ダイヤルリトライ回数を設定します。 

指定範囲 〇〜7 

3 

:ダイヤル間隔 

ダイヤルリトライする間隔(秒)を設定します。 

設定範囲 60 秒〜 240 秒 

60 

通報リトライ 

モデム経由通報時の通報リトライ設定 


i 通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します。 

指定範囲 〇〜7 

3 

:通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

設定範囲 3 秒〜 30 秒 

6 
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(6) ぺージヤ 




項目名 

意味 

既定値 

通報先 n 次通報先 

管理対象サーバの BMC からページャ通報する通 
報先を設定します。 



通報（チェックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 


電話番号 

ページャの電話番号を設定します。 

空白 

クッセージ 

管理対象サーバの BMC からページャへ通報する 
メッセージの設定です。 



へーン ヤメ ツセーン 

管理対象サーバの BMC からページャへ送信する 
メッセージを設定します。 

空白 


ガイドメッセージ待ち時間 

ページャセンタへダイヤル後、メッセージを送信 
するまでの待ち時間(秒)を設定します。設定範囲0 
〜30秒。 

20 


ヒント： 

• 「WAN (通報設定)」画面でのダイヤルリトライおよび通報リトライの設定が、ぺ 
ージャ通報にも使用されます。 

• EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している管理対象サーバの場合は、ペー 
ジャ通報はサポートされません。 
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(7) 認証キー設定 

管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合は、が下の画面が表示されます。設定できる項 
目は、認証キーのみとなります。 



項目名 

意味 

既定値 

認証 キー 

ESMPR0/ServerManager(Ver.5) と BMC との接続用認証年一を 
設定します。 

guest 
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4.2 BMC 通報について 

BMC コンフィグレーション項目の「通報」を有劾にすると、指定された「通報レベル」のイベン 
卜が発生したときに、 BMC が指定された「通報先」に対して直接通報を行います。 

通報先に ESMP 民 0/ServerManager または ESMP 民 0/ServerManager 連携機能がインストールされてい 
ると、 BMC からの通報が ESMPRO の AlertManager に登録されます。 

BMC からの通報は、管理対象サーバに ESMPRO/ServerAgent がインストールされているかどうかに 
よって動作が異なります。 

(1) ESMPRO/ServerAgent がインストールされている場合 

BMC は管理対象サーバの OS が起動していない状態のときに、指定された「通報レベル」の 
イベントが発生すると、通報を行います。 

0S が起動し、 ESMPRO/ServerAgent が起動すると、 ESMPRO/ServerAgent がイベント発生時の 

通報処理を行うため、 BMC は通報先への通報を行いません。 

(2) ESMPRO/ServerAgent がインストールされていない場合 

BMC は、 0S の状態に関わらず、指定された「通報レベル」のイベントが発生すると、常に通 
報先に対して通報を行います。 


ヒント： 

• 管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合は、サーバ Web コンソールを使 

用して通報の設定を行つてください。詳しくはスケ^ーラブル HA サ^一 /くのユ ーザ^一 
ズガイド (ハー ドウエア編ーサーバ Web コンソール)を参照してください。 
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4.3 ESMPRO/ServerAgent Extension を使ってコンフイグレーシヨ 
ンする (LAN 接続） 

ここでは、 Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension を使って、 LAN 経由で管理対象サーノくをリ 
モート管理するためのコンフィグレーシヨン手順を説明します。 


ヒント： 

• 管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合は、が下の設定が必要です。 

• ESMPRO/ServerAgent Extension で認証キーを設定 
. サーバ Web コンソールに 接続してが下を設定 
(i ) Server Name 
( u ) Network 
( m ) Alert Management 

詳しくは スケーラ ブル HA サーバの ユーザーズ ガイド 

(ハー ドウエア編ーサーバ Web コンソール) を参照してください。 


(1 ) 管理対象サーノ くで 、 Windows のスター トメ ニューから ESMPRO/ServerAgent Extension を起動し 
てください。 

(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスが表示されます。 

「コンフイグレーシヨン情報設定」ボタンをクリックしてください。 

^^^下は管理対象サーバの BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合の画面例です。 
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口） 「 BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。 

「共通」タブページの項目を設定してください。 

^^>1下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
• 「コンピュータ名」 

管理対象サーバ毎に異なる名前を設定してください。 

-「認証キー」 

画面は設定例です。 



ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイ レクシヨン ( LAN )」 項目を有劾 

にすると、 コンフィグレーシヨン 情報を登録する際に、 LAN 経由のリ モー トコ ンソ 
ールのために必要な な 下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト)」項目：有劾 
•「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目：民 TS/CTS 


38 





































ESMP 民 0 /ServerAgent Extension イ ン ストレ^ー シヨ ン マニュアル 


(4) 「 LAN 1」 タブページ上の項目を設定してください。 BMC の LAN 1 について設定します。が下 
の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

.「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

管理対象サーバの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有劾/ 
無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフォルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

•「 IP アドレス」 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する場合、専用 LAN 
ポート用の IP アドレスを入力してください。 

管理対象サーバ上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、管理対象サーバの 0 S 
上の設定と必ず一致させてください。 

• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフォルトゲ'ートウュイ」 

ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) サーバと管理対象サーバの間でゲートウエイを介す場合、入 
力してください。 

. 「1次通報先/管理用 PC (1)」 

ESMP 民 0/ ServerManager ( Ver .5) サーバの IP アドレスを入力してください。 


画面は設定例です。 



ヒント： 

• 「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバの BMC が LAN 2 経由の通信をサポートし 
ている場合だけ表示されます。 ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) と LAN 2 経由でも通信 
したい場合は、 「 LAN 2」 タブページも同様に設定してください。 
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(5) 「 LAN 1」 または 「 LAN 2」 タブページで 「デフ オルトゲートウェイ」や 同ー ネットワーク上に 
存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウュイや通報先/管理用 PC がネッ 
トワークに接続されていることを確認してください。 

(6) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフ 
オルトゲートウュイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 
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第5章を意事項 


5.1 ESMPRO/ServerAgent Extension のインストールにつし、て 

• ESMPRO/ServerAgent Extension ( Windows , Linux 共)は、現在インストールされてレ、るノく^ー ジョン 
から古いバージョンへダウングレードできません。古いバージョンを使用する場合は、一旦ア 
ンインストールしてから、再度インストールしてください。但し、アンインストールすると登 
録済みの情報はすべて削除されますのでご注意ください。 

• MWAAgent と ESMPRO/ServerAgent Extension を同じ装置にインストールしないでください。 

• ESMPRO/ServerAgent Extension がインストールされている装置に 、 DianaScope Agent をインスト 
ールしないでください。 

- ESMPRO/ServerAgent Extension ( Windows ) を CD - ROM 等の媒体上のインストーラを使用してア 

ップグレードするときに、ディスクを要ホするメッセージが表示されて、アップグレードでき 
ない場合があります。この場合、 CD - 民 0 M 等の媒体からハードディスク上にインストーラをコ 
ピーしてからアップグレードしてください。 

5.2 ファイアウナールについて 

管理対象サーバのファイアウォールが有効になっているために、正しく動作できないことがありま 
す。この場合、管理対象サーバ側でな下の設定を行ってください。 


5.2.1 Windows ファイアウォールにつし、て 

(1) Windows の「コントロ'ールパネル」から 「 Windows ファイアウォ'ール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ^^^下の設定を追加します。 


ぶ前： 

任意の名前 

ポート番号： 

追加したいポート番号 

ESMP 民 0/ ServerManager ( Ver .5) と通信できない場合： 

47120〜47129 

TCP/UDP : 

TCP 


5.2.2 Linux ファイアウオールについて 

(1) setup コマンドを実行します。 

(2) 「ファイヤーウォールの設定」の「カスタマイズ」を選択します。 

(3) 「受信を許可」にが下の設定を追加します。 


その他ポ'ート 

追加したいポート番号 ： tcp 


ESMP 民 0/ ServerManager ( Ver .5) と通信できない場合： 


47120〜47129 
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5.3 BMC コンフィグレーシヨンについて 

5-3.1 BMC コンフィグレーシヨンを巧うツールについて 

BMC コンフイ グ レーシヨン 情報を設定する ツールのうち 、 ESMP 民 0/ServerAgent Extension の セット 
アップでは使用できないものがあります。 

.MWAAgent は使用できません。 

. 管理対象サーバ上で、 EXPRESSBUILDER から起動して実行する「システムマネージメント機能」 

は、同じ EXPRESSBUILDE 民に ESMPRO/ServerAgent Extension が格納されている場合のみ使用で 

きます。 

•管理対象サーバ上で、ユーティリティ CD の FD イメージから起動して実行する「システムマネ 
ージメント機能」は、同じユーティリティ CD に FD イメージが格納されている場合のみ使用で 
きます。 

• EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能は、同じ EXP 民 ESSBUILDE 民に ESMPRO/ServerAgent 
Extension が格納されている場合のみ使用できます。 


5.3.2 通報先 PC を変更する場合 

通報先である通報先 PC が変更された場合は、管理対象サーバ上の BMC が通報先を認識できない 
場合があります。通報先 PC の IP アドレスが変わらない場合も、管理対象サーバ上の BMC コンフ 
イグレーシヨンを再設定してください。 
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5.3.3 ESMPRO/ServerAgent Extension の BMC IP アドレス同期機能について 

ESMP 民 O/ServerAgent Extension は、 BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合に、 
0 S の起動時に 0 S 上に設定されている IP アドレスを BMC に自動設定する機能を持っています。 

ジ^下の場合に、 IP アドレスの競合/重複設定という問題が発生する可能性があります。 

- DHCP 環境で管理対象サーバに常に同じ IP アドレスが割り振られる設定になっていない状態で、 
上記 BMC IP アドレス同期機能が働くと、 BMC は OS シャットダウン後も 0 S 起動時に割り振ら 
れた IP アドレスを使い続けますので、 DHCP サーバ側では OS 側がリリースしたはずの IP アド 
レスを再利用することができません。再利用した場合は IP アドレスの競合が発生します。 

• 管理対象サーバがクラスタ構成になっている環境で、 ESMP 民 0 /ServerAgent Extension の BMC IP 
アドレス同期機能が働くと、クラスタ構成の為の論理的な IP アドレスが BMC に設定され、 IP ア 
ドレスの重複設定が発生する可能性があります。 

上記の問題は BMC が管理対象サーバの標準 LAN ポートを共用していることが原因で発生する問題 
です。 BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する場合では問題は発生しません。 

本問題は、 BMC の IP アドレスと OS の IP アドレスを異なる値に設定することで運用回避が可能 
です。運用回避手順はが下の通りです。 

(1) ESMP 民 0 /ServerAgent Extension の設定画面上で 、 BMC IP アドレス同期機能を無効にしてくださ 

い。 

(2) BMC の IP アドレスに OS の IP アドレスと異なる値を設定してください。 

口）管理 PC またはゲートウェイの ARP テーブルに BMC が使用する MAC アドレスと IP アドレス 
を static に設定してください。 

ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) が管理対象サーバと同ーネットワークセグメントにある場合は、 
管理 PC の OS 上に BMC の MAC アドレス - IP アドレスの対を static 設定してください。 
ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) が管理対象サーバと同ーネットワークセグメントにない場合は、 
管理対象サーバが所属するネットワークセグメント上のゲートウェイに BMC の MAC アドレ 
ス - IP アドレスの対を static 設定してください。 

BMC に設定した IP アドレスが157.55.85.212、 MAC アドレスが 00- aa -00-62- c 6-09 の場合、 
Windows ではコマンドラインからが下のように入力することで設定可能です。 

arp -S 157.55 .85. 212 00-aa-00-62-c6-09 
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5.3.4 「 IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP ) 」機能について 

BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を使用する管理対象サーバは、 DHCP サーバから IP 
アドレスを自動的に取得する機能をサポートしています。 

ESMP 民 0 /ServerAgent Extension はが下の管理対象サーバでこの機能の設定に対応しています。 

• EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している管理対象サーバ 

• アドバンスドリ モー トマネージメントカードまたはれリ モー トマネージメントカードを搭載 
している管理対象サーバ 

5.4 BMC コシフィグレーシヨシ情報設定の初期化について 

ESMP 民 O/ServerAgentExtension の BMC コンフィグレーション情報設定の「初期値に戻す」、もしく 
は、 EXPRESSBUILDER またはユーティリティ CD から起動して実行する「システムマネージメン 
卜機能」一「コンフィグレーション」の「新規作成」を行った場合、 BMC コンフィグレーション 
情報のを項目に既定値が設定され、初期化されます。 

搭載されている BMC が EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ、アドバンスドリモートマネージメン 
トカード、れリモートマネージメントカードの場合 、 BMC Web サーバの IP アドレス設定も初期化 
されます。 「 Web サーバの設定」の IP アドレス設定は BMC コンフィグレーション情報と共有して 
いるためです。 

BMC コンフィグレーション情報と Web サーバの設定が共有する内容はが下の通りです。 

DHCP 設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 

なお、 Web サーバの設定は、が下の方法で変更できます。 

•管理対象サーバを EXPRESSBUILDE 民から起動し、「ツール」一「システムマネージメント機能」 
- 「BMC Web サーバの設定」を選択。 

• BMC Web サーバにログインし、「設定」一「ネットワーク」を選択。 


ヒント： 

• 管理対象サーバがスケーラブル HA サーバの場合は、 ESMP 民 0 /ServerAgent 
Extension からの 「 BMC コンフィグレーシヨン情報設定の初期化」はサポートしてい 
ません。 
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付録 LAN ポートの Teaming 設定時に 
ESMPRO/ServerAgent Extension を利用する場合の設定手 

順 


0 S 上で LAN ポートの Teaming 設定を行った環境で、 ESMPRO/ServerAgent Extension を利用する場 

合は、この章に示す手順で設定を行ってください。 

BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合と、 BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート) 
を使用する装置の場合に分けて説明します。 


1. BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバ上で標準 LAN ポートを Teaming 設定で使用す 
る場合は、 2.2.1「 BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合」に示す LAN ポートの Teaming 
設定時の注意を参照してください。 

管理対象サーノくの 0 S が Linux の場合、 ESMPRO/ServerAgent Extension をインストールして利用す 
るための手順に、 Teaming 設定の有無による違いはありません。 

管理対象サーノくの 0 S が Windows の場合、 ESMPRO/ServerAgent Extension をインストールして利用 
するために、が下の手順で設定を行ってください。 

1. ESMPRO/ServerAgent Extension の BMC IP アドレス同期機能を無劾にする。 

2. ESMPRO/ServerAgent Extension 上で BMC コンフイグレーシヨンを設定する。 

3. ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する 0 S の IP アドレスを設定する。 


1 .ESMPRO/ServerAgent Extension の IP アドレス同期機能を無効にする。 

( 1 ) Windows の スタートメニューから、 「 ESMPRO ServerAgent Extension 」一 「 ESMP 民〇 Server Agent 
ExtensionJ をクリックしてください。 

(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスで 「BMC IP アドレス同期設定」ボ 
タンをクリックしてください。 

(3) BMC IP アドレス同期機能を無効に設定してください。 
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2 .ESMPRO/ServerAsent Extension 上で BMC コンフイグレーシヨンを設定する。 


4.3 「 ESMP 民 0 /ServerAgent Extension を使ってコンフィグレーションする ( LAN 接続)」に従って、 
BMC コンフィグレーションを設定してください。その際、下記の点に注意してください。 

• Teaming アドレス (Preferred Primary ) と BMC コンフイグレーシヨン上の LAN 1 の IP アドレス 

を一致させてください。 

• BMC コン フィ グレー ショ ン 上で LAN 2 の 設定を行わないでください。 ( LAN 2 の IP ァ ドレス 
が既に設定されていた場合は、0.0.0.0に変更してください。） 


チェック： 

• 既に BMC コンフィグレーションを設定巧みの場合も 、 BMC IP アドレス同期機能 
を無効にした後に、再度 LAN 1 の IP アドレスの設定を確認し、再登録してくださ 
い。 


3 ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する IP アドレスを設定する。 


(1) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボタ 
ンをクリックしてください。 

(2) LAN 1 に Teaming アドレスを設定してください。 


チェック： 

• が前に ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) に管理対象サーバを登録して接続チェックを 

実施している場合も、「2 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で BMC コンフィグレー 
シヨンを設定する」で設定した IP アドレスになっていることを確認してください。 
IP アドレスが異なっている場合は、編集後、必ず接続チェックを実施してください。 
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2. BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート)を使用する装置の場合 

BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を利用する管理対象サーバ上で、 ESMP 民 0 /ServerAgent 
Extension が Teaming 設定をした LAN を利用する場合、が下の手順で設定を行ってください。管理 
対象サーノくの 0 S が Windows の場合も Linux の場合も手順は共通です。 

ESMP 民 0 /ServerAgent Extension 上で ESMP 民 0 /ServerAgent Extension が利用する IP アドレスの設定 
• ESMP 民 0 /ServerAgent Extension の設定画面の Agent IP アドレスの選択」で、 Teaming に使用 

する IP アドレスを選択して設定してください。 


チェツク： 

• が前に ESMPR 0/ ServerManager ( Ver .5) に管理対象サーバを登録して接続チェックを 
実施している場合も、 「ESMP 民 0 /Server Agent Extension 上で ESMP 民 0 /Server Agent 
Extension が利用する IP アドレスの設定」を実行後、必ず接続チ： n ックを実施して 
ください。 
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Revision nistory 

1.00 2009/02/05 新規作成 

1.01 2009/03/23 Openipmi ドライバの記述を追記。誤記訂正。 

1.02 2009/09/11 ライセンスフアイル及び VNC のソース格納箇所を追記。 

動作環境の OS に Windows Server 2008 R 2 を追加。誤記修正。 

1.03 2009/11/20 ライセンスフアイルの記載を修正。 

ユーティリティ CD 及び省電カサーバの記述を追加。誤記修正。 

1.04 2010/03/05 VNC 及び GUI リモートコンソール関連の記述を削除。 

スケーラブル HA サーバの記述を追加。誤記修正。 

1.05 2010/05/24 ヘルプの参照方法を追加。動作環境のハードウエア及び OS を修正。 

サーバマネージメントドライバの確認方法を修正。 

注意事項に Linux のファイアウォールを追加。誤記修正。 
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